Slickstoff.....29,6   Vulumprozente
Scrnvcflige Suure    .    .      2,9
December   1912:
Kohlcnsaure     .     .     .    4.2,9 Gc\vichtsproxcnle
Stickstoft    ....    .'5,8
Wasser.....    27,5
Sehwcfligc Saurc     .      3,7
Die letelerc Analyse cleutet auf cine Beimcngung von Lull, die abcr, nach der gefundenen StickstofVmenge xu urteilen, katim gentigte, um 8 Gcwichtsprozent Wasser x.u bilclcn. In die Zahlen der crstcren Analyse ist: das Wnsser nicbt: mil einbezogen. Ein grofier VVasscrgehalt der vtilka-nischcn Gase ist ubrigens vielfach bcobacbtct worden. Dieses \Vasser absorbicrt bei seiner ^Condensation betruchtliehe Mengen von Gascn. Fluor- und Chlorverbindungen, Ammoniak und schwefligc Siinrc losen sich l)estju-ders reichlich darin auf. .Ein dcrartigcs gasluiltigcs \Vasser cntbiclt nach der Analyse etwa 10% melir an Kluor als an sehwefliger Satire und nur zwei Etinftel soviel Chlor als Fluor. Die Mengc des Ammoniaks betrug nur %% von derjenigen des Chlors. In der Gasprobe war kein einxiges von den seltenen Luftgasen nachztiweisen, was beweist, daR rler darin enthaltenc Stickstoff aus dcm Magna allcin her-slammte und nicht aus der Luft aufgcnommcn war.
Brun hat hauptsachlich Laven verschiedencr Vnlkanc unlersticht. Die hierbei gewonnenen Gase geben kein so dculUches Bild von der urspriinglichen Boschaffcnheit der .ICrclatmosphare wie die direkt aus den. Vulkanen aus-stromendcn. Als Beispiele seien angefuhrt die Zusanimen-set/.ung der Gase aus einer am 4. Marz 1901 vom Strom-1)oli und derjenigen aus einer wahrend des bekanntcn Vcstiv-ausbruchs iin Jahre 1906 ausgestoBenen f.ava. Sie cnt-hiellen in Voltimproxcnten:
7-;-nalyscn der Gase aus (U-ni Krater Halcniamnau des Vulkans Kilauea auf HaAvaii nadi di-n mittleren Ergcbnisscn mehrerer Bcstimmnngen
